Kerala Gazette No. 21 dated 20th May 2008 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


TENDER NOTICE 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -6- 2008 
No. DB 6-2954/2007. 

7th May 2008. 
781, 10 . , 000 4 മണി 

4 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി- - 10 മാസം. 
The tenders are invited by the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 

കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ് - " എ ക്ളാസ്സ് 
Thiruvananthapuram for the following work on behalf of 

ഈ വകു പ്പിലെ ദർ ഘാ സിനെ സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ 
Governor of Kerala from Registered Contractors of Public - നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
Works Department. The receipt of tender schedule should 
be attached with the tender documents. Tender 

Roads and Bridges, 

(Sd.) 
documents should be delivered through special speed 

South Circle , 
post/ Registered post. Tender by courier will not be 

Superintending Engineer . 

Thiruvananthapuram . 
accepted . The opening of tender fixed at 4 . 30 p .m . 
on 13 - 6 -2008. 
Tender No. - 14/SESC/2008 -09. 

ലേലപ്പരസ്യം 
Name of work — Re-construction of Bridge on Temple 
road , Thiruvalla. നമ്പർ ഡി5 - 214 / 02. 

2008 മേയ് 5. 
Estimate P. A . C .- - Rs. 70 ,17,751 . 

-- പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
E. M. D - Rs. 50 ,000 

എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലെ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് നം.2/2008 -09- ൽ 
Cost of tender documents — Rs. 2,000 + S. T. 

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉമയനല്ലൂർ ഗവ. പ്രസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ 

നിൽക്കുന്ന വിവിധതരം മരങ്ങൾ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്ന 
Last date and time of issue of tender schedule 

തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി വെട്ടി നീക്കംചെയ്യുന്ന തിന് 
9-6 - 2008 upto 3 p . m . 

2008 മേയ് 27 -ാം തീയതി പകൽ 11. 30 - ന് ഉമ യ ന ല്ലൂർ 
Last date and time of receipt of tender - 13 - 6 - 2008 ഗവ. പ്രസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ വച്ച് പി. ഡബ്ല . ഡി . ബിൽഡിംഗ്സ് 
upto 4 p . m . 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതല 
Period of completion — 10 months. 

പ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി ലേലംചെയ്ത 
Classification of Contractor — “ A ” Class 

വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
All the tender conditions in this department are 

3,000 രൂപ നിര ത ദ വ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
applicable to this tender also . 

എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ഡി . ഡി . ആയിഅന്നേ ദിവസം 

ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്ന 
ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തു -- ആളിന്റെ പേരിൽ തുക പര്യാപ്തമെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം 
കളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം) കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ നിലവിലുള്ള ലേലവ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി താൽക്കാലിക 
പറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ മായി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. ടിയാൻ അപ്പോൾത്തന്നെ 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 

നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ച് നിലവിലുള്ളഎസ്. ടി. യും എ . എസ്. ടി. യും 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 

ഉൾപ്പെടെ തുക അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിൽ 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താമസത്തിന് 

വീഴ്ച വ രു ത്തു ന്ന വരുടെ നിര തദവ്യം സർക്കാ രി ലേക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം 

കണ്ടുകെട്ടുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ 13 - 6 - 2008 , 4 . 30 - ന് തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ 
ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ് തപാ ലി ലോ , അതി വേഗ നിന്നും തരുന്ന അനുവാദ്രപ്രകാരം സ്വന്തം ചെലവിൽ 3 ദിവസ 
തപാലിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ മുഖേനയുള്ള ത്തിനകം മരം മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയതിന് 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നല്ല. 

ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും ലേലം നിജപ്പെടുത്തിയ ആളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 14 / എസ്. ഇ .എസ്. സി./2008 -09 . 

നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തിരു വല്ല അമ്പലം റോഡിൽ 

- വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലവ്യവസ്ഥകളും ഈ 
പാലം പുനർ നിർമ്മാണം. 

ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
അടങ്കൽ തുക -രൂപ 70,17,751. 

പഖ്യാ പിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലേലം 

നടത്തുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 

ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില - രൂപ 2000 + വി . നി . 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും കെട്ടിട വിഭാഗം, 

(ഒപ്പ്) 
സമയവും 9 - 6 - 2008, 3 മണിവരെ. 

കൊല്ലം. 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


Gaz, No. 2 1 / 2008/DTP. (PWD ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| (2 ) 


( 3 ) 


നമ്പർ ഇ . എൽ- 79/ 08 / 2002 - 03. 


2008 മേയ് 7. 


10 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ്ഡിവിഷൻ, ഇടുക്കി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 3 - 6 - 2008 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- 10/ 2008 - 09 - തൊടുപുഴ റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 

സീലിംഗ് ഫാനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും എയർ 
കണ്ടീഷനറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 
രൂപ 9, 355 

- 


250 


11 


11/ 2008 - 09 - ഇടുക്കി പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂ 
ണിക്കേഷൻ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ വേലകൾ രൂപ 14 , 870 400 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

- ( 2) 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


12 12 / 2008- 09 - - പൈനാവ് പൊതുമരാമത്ത് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള വിവിധ 
കോടതികളിൽ വാട്ടർ കൂളറുകൾക്കായി പ്രവർ 
കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തികൾ - - 
രൂപ 14 ,862 


- ( 1) 


- ( 3 ) 


400 


400 


1 1/ 2008 - 09 - പീരുമേട് പൊതു മരാമത്ത് 

നിരത്തു വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 29, 860 

- 750 
2 2/ 2008 -09 - പീരുമേട് സബ് രജിസ്ട്രാറുടെ 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 13,069 

- 350 
3 3/ 2008 - 09 - പീരുമേട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് 

ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, മജിസ്ട്രേറ്റ് 3 ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
(മജിസ്ട്രേറ്റ് ബംഗ്ലാവ്) വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പ്രവർത്തികൾ - രൂപ 14,782 

400 


13 13/ 2008 - 09 - ഇടുക്കി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് 

ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ ( ടൈപ്പ്- 3 സി ആന്റ് ഡി) 

അധിക വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 14, 975 
14 14/ 2008-09 - പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

നമ്പർ സി6- ന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 14 ,804 


400 


15 15 /2008 - 09 - പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

നമ്പർ എഫ്- 24 സിയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം - രൂപ 14, 940 


400 


- 4/ 2008 -09 - കുമളി പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട 
വിഭാഗം ക്ലർക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം -- രൂപ 25, 458 

- 


650 


16 16 /2008 - 09 - - തൊടുപുഴ-പൂമാല ട്രൈബൽ 
സ്കൂളിൽ അടുക്കളയുടെയും ഊണു മുറിയു 
ടെയും വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 31,006 


800 


800 


5 


- 5/ 2008 - 09 - നെടുങ്കണ്ടം ഗവ . പോളിടെക്നി 
ക്കിനായി പണികഴിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ 
കൺസീൽഡ് വയറിംഗിനായി ചുവരുകളിലൂടെ 
പി . വി . സി . പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ 
രൂപ 44,500 

1, 150 


17 17/ 2008 - 09 - നെടുങ്കണ്ടം പി . ഡബ്ല . ഡി . 

വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പ്രവർത്തികൾ - രൂപ 45,000 

1,200 


- 


750 


-- 6/ 2008 - 09 - നെടുങ്കണ്ടം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് 

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 8,760 

- 250 
7 / 2008 - 09 - പൈനാവ് പോലീസ് ടെലി 
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സബ്യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
സി - 10 ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അധിക വൈദ്യുതീ 
ക രണവും അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികളും 
രൂപ 14,204 


18 18 / 2008 - 09 - - കട്ടപ്പന പി . ഡബ്ല . ഡി . 

വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

പ്രവർത്തികൾ - രൂപ 30 ,000 
19 19 / 2008- 09 - കട്ടപ്പന പി. ഡബ്ലു . ഡി . 

വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിലെ ബോർവെൽ പമ്പ് 

സെറ്റിന്റെയും പൈപ്പുകളുടെയും അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ രൂപ 25,000 


650 


20 


400 


8 8 /2008 - 09 - വണ്ടിപ്പെരിയാർ വെജിറ്റബിൾ 

ഫാം ഓഫീസിൽ അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 
അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികളും - രൂപ 14 ,882 

- 400 


-- 20 / 2008 - 09 - ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് ഗ്രന്ഥശാലയുടെയും വനിതാ 
വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും വൈദ്യുതീ 
കരണം രൂപ 41,627 

- 1,050 


21 


21/ 2008 - 09 - -- കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായി വൈദ്യുതീ 
കരണ വേലകൾ - രൂപ 26,963 


700 


9/ 2008-09 - മുട്ടം കോടതി സമുച്ചയം, തൊടുപുഴ 
കുടുംബ കോടതി, അടിമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് 
ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, ദേവികുളം 
മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, മജിസ്ട്രേറ്റ്-2 

കോടതി കെട്ടിടം എന്നീ കോടതികളിൽ വാട്ടർ 
കൂളറുകൾക്കായി പവർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന 
പ്രവർത്തികൾ - രൂപ 13 ,170 

350 


22 22 / 2008 - 09- ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വനിതാ 

ട്രെയിനിംഗ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 30 ,691 


800 


(1) 


(2 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി .- 605 /98. 


2008 മേയ് 7 . 


23 23 /2008 - 09 - ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് ചൂണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ 
വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 27, 628 


- 


700 


700 


24 24 / 2008 -09 - ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 25,489 

- 650 


25 25 /2008 - 09 - ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് പത്ത് ഏക്കറിലുള്ള വർക്ക് 
ഷെഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 30, 918 


800 


26 26 / 2008 - 09 - ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് വി. ഇ . ഒ. ഓഫീസിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 36, 203 - 


-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( റോഡ്സ് വിഭാഗം) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൂവാറ്റുപുഴ, 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 3 - 6 - 2008 വൈകുന്നേരം 
4 മണി വരെ ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 
4.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥരോ 
ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറന്നു 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പവൃത്തിയുടെ പേരും അട ങ്കൽ 
തുകയും 17 /എഇഇ/2008-09 ഡെപ്പോസിറ്റ് ജോലികൾ 2008- 09 
കേബിൾ ഇട്ടതുമൂലം റോഡിനു സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ 
തീർക്കുക- ടി . ബി . റോഡും ശിവൻകുന്ന് റോഡും - രൂപ 
2, 60 ,000 . 


950 


650 


27 27 / 2007 - 08 - ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത്പൂപ്പാറ എൽ. പി. സ്കൂൾകമ്പ്യൂട്ടർ 
റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 25,574 
- 28/ 2007 -08 - തൊടുപുഴ പി. ഡബ്ല . ഡി. 

കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനും 
ഇൻവർട്ടറിനും പവർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ രൂപ 7,796 - 


28 


200 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 6,500 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വി. നി . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3- 6 - 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 


- 400 


29 29 /2007 - 08 - തൊടുപുഴ പി. ഡബ്ല . ഡി . 

കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം ഓഫീസിൽ ഇൻവർട്ടർ 

സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 14 ,300 
30 30 /2007- 08 - പീരുമേട് പി. ഡബ്ലു . ഡി . 

കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം ഓഫീസിൽ ഇൻവർട്ടറിനായി 

ബാറ്ററി സ്ഥാപിക്കൽ- രൂപ 9,900 
31 31/ 2007 - 08 - പീരുമേട് പി. ഡബ്ല . ഡി. 

കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം ഓഫീസിൽ ഇൻവർട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കലും അധിക വൈദ്യുതീകരണവും 
രൂപ് 13,449 


250 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില യായി അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി ലഭിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 രൂപ 
യുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്തതുമായ 
എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

-- കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


350 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 150 + വി. നി . 


നിർമ്മാണ കാലാവധി- - 15 ദിവസം. 


റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
മൂവാറ്റുപുഴ. 

അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


കരാറുകാരുടെ തരം തിരിവ് - എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30- ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് 
സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- നമ്പർ ഡി. ബി . റ്റി .- 4 / 2008 - 09. 

2008 മേയ് 7, 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( കെട്ടിടങ്ങൾ വിഭാഗം) മട്ടാഞ്ചേരി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 27 - 5 - 2008 
4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളു ന്നു . 
കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരന്റെ 


( ഒപ്പ്) 


ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
ഇടുക്കി. 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


രൂപ 


പേരും വിലാസവും വ്യക്ത മാ യി എഴു തേ ണ്ട താ ണ് . 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് അ സി സ്റ്റാന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഹാജരായ കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ദർഘാസുകൾ ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽ 
വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


- ( 3 ) 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 5/ എഇഇ / 2008 - 09 . 


1,250 


1,250 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും- - കണ്ണമാലി 
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ --രൂപ 3,00,000 . 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 7,500 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വി. നി. 


800 


1,200 


400 


കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത എ , ബി, സി. ഡി . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം - 1 മാസം. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെയും നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ 
രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയും അതിന്റെ വിലയും രൊക്കമായോ 
മണിയോർഡറായോ അടച്ചാൽ നൽകു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കപ്പെട്ടതു 
മായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കി 
യിട്ടുള്ള ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിർബന്ധ നകൾ 
എല്ലാം ഇതിനും ബാധ ക മാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 


400 


100 


അരീക്കോട് എം .എസ്. പി. ക്യാമ്പിലെ പുതിയ 
ബാരക്ക് നമ്പർ I - ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാ 
നങ്ങളുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 50 ,000 
അരീക്കോട് എം . എസ്. പി . ക്യാമ്പിലെ പഴയ 
ബാരക്ക് നമ്പർI - ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാ 
നങ്ങളുടെ ടി രൂപ 48,880 
3 അരീക്കോട് എം. എസ്. പി . ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് 

ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാന 
നങ്ങളുടെ ടി - രൂപ 31,703 
4 മലപ്പുറം മേൽമുറി എം . എസ്. പി. ക്യാമ്പിലെ 

നമ്പർ I ബാരക്കിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാ 
നങ്ങളുടെ ടി -- രൂപ 45, 933 
5 വണ്ടൂർ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 
ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിന്റെയും റൈറ്റേഴ്സ് 
റൂറൂമിന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ 
പുനരുദ്ധാരണം- രൂപ 14,928 
വന്നൂർ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 
ഓഫീസിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- - രൂപ 14,475 
7 പൊന്നാനി മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ വാട്ടർ 
കൂളറിനും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീനും പവർ 
പ്ലഗുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ രൂപ 3,706 
മലപ്പുറം മുൻസിഫ് കോടതിയിലും തിരൂർ 
ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 
യിലും വാട്ടർ കൂളറിനുവേണ്ടി പവർപ്ലഗുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 3,226 - 
- നിലമ്പൂർ JPCM കോടതിയിൽ വാട്ടർ 
കൂളറിനും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീനും വേണ്ടി 
പവർ പ്ലഗുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - രൂപ 4,961 
മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ബി2 

ബ്ലോക്കിലെ ജില്ലാ എസ്. സി . ഡെവലപ്പ്മെന്റ് 
ഓഫീസിലെ അഡീഷണൽ ഫാൻ, ലൈറ്റ് 
എന്നിവയുടെ പ്രതിഷ്ഠാപനം (പുനർ 
ദർഘാസ്) -രൂപ 3,522 
പരപ്പനങ്ങാടി സി. ജെ . എം. കോടതിയിൽ വാട്ടർ 
കൂളറിനുള്ള 15എ പവർപ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
രൂപ് 3,226 
തിരൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ അസി. ഡയറക്ടർ 
അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസിലെ വയറിംഗ് 
പുനരുദ്ധാരണം - രൂപ് 13 ,805 
പെരിന്തൽമണ്ണ ജൂഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് 
മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ വയറിംഗ് 
പുനരുദ്ധാരണം - രൂപ 29,583 
-- ക്ലാരി MSP ക്യാമ്പിലെ പഴയ ബാരക്ക് നമ്പർ 
I- ലെ വയറിംഗ് പുനരുദ്ധാരണം -രൂപ 35 ,483 
മലപ്പുറം ക്ലാരി പോലീസ് ക്യാമ്പിലെ 
ഡിസ്പൻസറി കെട്ടിടത്തിലെ വയറിംഗ് 
പുനരുദ്ധാരണം - രൂപ 35, 350 


100 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിടങ്ങൾ വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
മട്ടാഞ്ചേരി. 

- അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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100 


നമ്പർ ELTN -01/2008 - 09. 


2008 മേയ് 5. 


350 


750 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുതി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മലപ്പുറം താഴെ പ്പ റയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള " സി ക്ലാസും 
അതിനു മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
4 - 6 - 2008 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
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- ( 2 ) 


(9) 


- 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ . ഡി .1/ ടി . എൻ.1/ 2008 - 09 . 


2008 മേയ് 8 . 


16 മലപ്പുറം ക്ലാരി പോലീസ് ക്യാമ്പിലെ 
- ബാരക്ക് നമ്പർ 03 കെട്ടിടത്തിന്റെ വയറിംഗ് 
പുനരുദ്ധാരണം രൂപ 37 ,629 


- 950 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തലശ്ശേരി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറു കാ രിൽ നിന്നും സീൽ വച്ച് മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാ സു കൾ 27 - 5 - 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2, 4 ഇവയ്ക്ക് 10 ദിവസം, 
കമനമ്പർ 7 മുതൽ 11 വരെ 3 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
7 ദിവസം. 

- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് ദിവസം 1 മണിക്ക് മുമ്പായി ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ങ്ങ ൾക്കായി ഈ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് സം ബന്ധ മാ യ മ റ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 
( 1) 


| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2) 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ബ്ലോക്ക് 3, 4, 8 
എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കൽ ( പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 13,891 


400 


വൈദ്യുതി വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
മലപ്പുറം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


2 കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ബ്ലോക്ക് 7, 10 

നിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടി 
ടി - രൂപ 13, 944 


400 


400 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

| [18/2008] 


400 


400 


നമ്പർ ഡി. സി. 13/ 1/ 2007 . 

2008 മേയ് 9. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( റോഡുകളും പാലങ്ങളും) ഉത്തരമേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ 9 - 6- 2008 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കിട്ടിയ ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- പ്രവർത്തിയുടെ പേര് - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാലുശ്ശേരി 
കുറുംബൊയിൽ- വയലിട തലയാട് റോഡ് കി. മീ . 15 /500 മുതൽ 
18 / 500 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. 


700 


700 


600 


- കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ 5, 6, 9 ബ്ളോക്കു 
കളിലെ ടി - രൂപ 13, 733 
കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ സി. ഡി . സെൽ, 
ബ്ലോക്ക് 1, 2 എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടി ടി - 
രൂപ 13 ,895 
-- തലശ്ശേരി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് 

കോടതിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ 
അ ടി യ തിര അ റ്റ കുറ്റ പണി ക ൾ 

(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 15,000 
- 6 കണ്ണൂർ റേഞ്ച്ഓഫീസിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 

ഗാർഡ് റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം ടി - 
രൂപ 25,000 
7 മാവിലായി വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം ടി - രൂപ 26,000 
ഇരിവേരി വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം ടി - രൂപ് 22,000 
- കൂത്തുപറമ്പ് പി. ഡബ്ലു . ഡി. വിശ്രമ മന്ദിര 

ത്തിന്റെ (പഴയ ബ്ലോക്ക്) ടി - രൂപ 34, 000 
കണ്ണൂർ പി. ഡബ്ല . ഡി . ഇലക്ട്രോണിക് സ് 
സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽഇൻസ്റ്റ 
ലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ടി - രൂപ 14,250 
- തലശ്ശേരി കോടതി കോംപ്ളക്സസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി 

ഡ യ റ ക് ടർ ഓഫ് പാ സി ക ഷ ൻ 
എം . എ . സി . റ്റി., സി. ജെ . എം . കോടതി എന്നീ 
ഓഫീസുകളുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

ടി - രൂപ 31, 000 
12 കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ 10 -ാം ബ്ളോക്ക് 

മീറ്ററിംഗ് പാനലിന് ഗ്രിൽ ഫെൻസിംഗ് 

സ്ഥാപിക്കൽ ടി - രൂപ 15 ,000 
- 13 കണ്ണൂർ പി. ഡബ്ലു . ഡി. റീജിനൽ ട്രെയിനിംഗ് 

സെന്ററിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ടി - രൂപ 15,000 


അടങ്കൽ തുക - രൂപ 80 ലക്ഷം. 
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നിരതദ്രവ്യം- രൂപ 50,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 2,000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 -5 - 2008 മുതൽ 4 -6- 2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 9 മാസം. 

കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത - കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
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റോഡുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട്. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 
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Gaz , No. 21/2008/DTP. (PWD ) 
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( 2 ) 
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23 മൈനിംഗ് ആന്റ്ജിയോളജി ജില്ലാ ആഫീസിന്റെ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷന്റെ പുരോഗമിപ്പി 
ക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും- രൂപ 14,000 
- പയ്യന്നൂരിലെ പി . ഡബ്ല് . ഡി . വിശ്രമ മന്ദിരത്തിന്റെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 13,000 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ വിഭാഗവും. 

കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 6, 7, 8, 19 ഇവയ്ക്ക് 10 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 9, 11, 16 , 21 ഇവയ്ക്ക് 14 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
7 ദിവസം. 
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14 തലശ്ശേരി പി.ഡബ്ലു . ഡി. വിശ്രമ മന്ദിരത്തിന്റെ 

അ ടി യ ന്തി ര അറ്റ കു റ്റ പ ണി ക ൾ 

(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 15, 000 
15 കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ വി. ഐ . പി. 

മുറിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷന്റെ 
സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും 

ടി - രൂപ 12, 000 
16 കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വനിതാ 

ഹോസ്റ്റലിന്റെ ( പഴയ കെട്ടിടം) പ്രധാന പാനൽ 
ബോർഡിന്റെ പുതുക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസുലേഷന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികളും - രൂപ് 36,000 
കണ്ണൂർ എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് 
നഴ്സറി സ്കൂളിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ - 

രൂപ 18 ,000 
18 കണ്ണൂർ അഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ലാ അനിമൽ ഹസ്ബന്ററി 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കൽ 
രൂപ 20, 500 
- തലശ്ശേരിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പബ്ലിക് 

പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസുലേഷൻ -രൂപ 26,000 
20 കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 

പമ്പ്ഹൗസിന്റെ കേടായ മീറ്റർ പാനൽ മാറ്റി 

സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 17 ,000 
21 പയ്യന്നൂർ സബ് ജഡ്ജിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം -രൂപ 39 ,000 
22 മാടായി ഐ . ടി. സി. യുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 

ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും 
കൂട്ടിച്ചേർക്കലും -രൂപ 13,500 


600 


- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും 
(രൂപ 150 + വാറ്റ് 12.5 % = 169 രൂപ) ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ങ്ങൾക്കായി തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ 27 - 5 -2008, 1 മണിവരെ അപേക്ഷി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 50 രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കംചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ 27 - 5 - 2008 , 4 മണിക്ക് മുൻപ് ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരു 
ടേയോ അവരുടെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 4.30 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
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അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, എഞ്ചിനീയർ. 
തലശ്ശേരി. 
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